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नई दिल्ली , सोमवार, मार्च 18, 1974/फाल्गुन 27, 1895 
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 18, 1974 /PHALGUNA 27, 1895 


इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate paging is given to this part in order that it may be filled 

____ as a separate. compilation 
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ELECTION COMMISSION OF INDIA 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 18th March 1974 
S . O . 172 ( E ) . - In pursuance of sub - rule ( 2 ) of rule 11 of the Conduct of Elections 
Rules , 1961 , the following is published for general information : 

FORM 7B 
List of Contesting Candidates 

[ See Rule 10 ( 1)1 
Election to the Council of States by the Elected Members of the Maharashtra 
Legislative Assembly , 


- 


Scrial 
number 


Name of Candidate 


Address of Candidete 


3 


1. Ambedkar, Yashwant Bhimrao 
2. Kakado , Bahulal Sahebrao 


. 
. 


Rajgrilh , Hindu Colony, Dadar , Bombay -14. 
At & Post Nimbut , Tal. Bure mati, Distt . 
Poona. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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3. Kamble , Narendra Marutrao 


4. Jagtep, Ramrao Dnyanoba 
5. Tilak, Jayant Shridhar 
6. Dhebe. Shridhar Wasudeorao 


R. N. C - 4 , Azad Nagar, Rafi Ahmed Kikiwai 

Road , Wadala , Bombay - 400031. 
Kalpataru , Btir, Distt . Bhir. 
568 , Narayan Peth , Poona- 30 . 
House No. 524 , Ward No. 27 , Ayachit 
___ Mandir Raod, Nagpur - I. 

" Daryasarang Rambrg, Kalyan, Dist. Thana . 
296 , Ganesh Peth , Poona- 2 . 
At and Post - Loni , Tal . Darwha , Dist . 

Yeotmal. 
. Chalisgaon, Dist . Jalgaon , 


7 . Dhulap , Krishnarao Narayan 
8. Pardeshi , Vijayaish Babusinh 
9. Patil, Deorao Shivram 


I0. Patil , Sonusing Dhansing . 


. 


PLACE : Council Hall , Bombay-I . 
DATE 14th March, 1974 


(Sd.) G . G . KUDALKAR , 

Returning Officer. 


[ No. 318 / MT / 74 ] 

By Order, 

A . N. SEN, Secy. 
भारत निर्वाचन प्रयोग 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 18 मार्च, 1974 
एस०प्रो० 172( प्र ) . ---निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 11 के उप -मियम 
( 2 ) के अनसरण में , निम्नलिखित का प्रकाशन सर्वसाधारण की सूचनार्थ किया जाता है : -- 


प्रप 7 - 8 
मिचिम लड़ने वाले प्रभ्यपियों की सूची 

[नियम 10 ( 1 ) देखिए ] 
महाराष्ट्र , विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन 


क्रम संख्या 


अभ्यर्थी का नाम 


अभ्यर्थी का पता 


3 


1. अम्बेदकर , यशवन्त राव भीमराव राजगृह, हिन्दू कालोमी, दावर, बम्बई - 14 । 
2. काकाडे, बाबूलाल साहेबराव डाकखाना-निम्बुत , तालुक बारामती, जिला पूना । 


SEC . 3 ( 11 ) ] 
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3. काम्बले नरेन्द्र मारुतराव 


4. जगताप, रामराव वयानोबा 
5 . तिलक , अयन्त श्रीधर 
6 . धाये , श्रीधर बासुदेव राय 


पार० एन० सी० - 4, आजाद नगर, रफी अहमद किदवई रोड , 

वाडाला बम्बई - 400031 । 
कलपातारू,भिर, जिला भिर । 
568, नारायन पेठ, पूना- 30 । 
मकान सं0 524, वार्ड सं0 27, प्रायाचित मंदिर रोड, 

नागपुर - 1 
दरयासारंग रामबाग , कल्यान , जिला थाना । 
296, गनेश पेठ , पूना - 2 । 
डा - लोनी , तालुक दरवा , जिला यवतामाल । 
चालिस गांव , जिला जलगांव । 


7. घुलप, कृष्णाराव नारायन 
8. परदेशी, विजयसिंह बाबूसिंह 
9. पाटिल , देवराम शिवराम 
10. पाटिल, सोनूसिंह धानसिंह 


स्थान : काऊंसिल हाल , बम्बई - 1 
तारीख : 14 मार्च 1974 


( १० ) जी० जी० कुडालकर, 

रिटनिग माफिसर । 


[ सं0 318/ महा० / 74] 

प्रावेश से, 
ए०एन० सेन , सचिव । 
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